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Durchmesser groß/ 139mm 


Durchmesser klein/ 56mm 


FL:7S: Wird für die Frontmotorenvariante genutzt mit 8+9-fach 
Freilauf 

RL:7S : Wird für die Hinterradmotorenvariante genutzt mit 
7-fach Freilauf 

FL:8S 95: Wird für die Frontmotorenvariante genutzt mit 8+9-fach 
Freilauf 


RL:8S 9S: Wird für die Hinterradmotorenvariante genutzt mit 8+9- 
fach Freilauf 


Kleine Speichenschutz Übersicht 
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Alle Frontmotoren der FE Serie sollten den großen Speichenschutz mit 139mm nutzen. 


Artikelnummer Grafik Zeichnung Funktion Anmerkung 


Verb: Sie ei 2.5T 
Hinterradmotor + 8+9-fach an 


Distanzring mit 8-fach 


j BO100B0666 I Freilauf 


Freilauf 
(RL:85,95) reilauf um 


Unterbrechungen mit der 


Vorderradmotor + 7-fach 


2 Freilauf 
(FL:7S) 
l. Der Schutz sollte nicht 
BOI100B06551 ü 
Vorderradmotor + 7-fach ErKUrzE Werden; 
j Freilauf (RL:7S) 2. Verbauen Sie einen 2.5T 


Hinterradmotor + 8+9-fach DIEBNZRNE MIR TEEN 


Freilauf (FL:8S,9S) Freilauf um 


Unterbrechungen mit der 


Kette zu vermeiden. 


Speichenschutzmontierung | 


Der kleine Speichenschutz sollte für alle Hinterradmotoren der 
FE Serie genutzt werden. 


Der große Speichenschutz wird nur für die Frontmotoren der 
FE Serie genutzt. 


Speichenschutzmontierung Il 
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Verbauen Sie einen 2.5T Distanzring mit 8-fach Freilauf um 
Unterbrechungen mit der Kette zu vermeiden. 


